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DZIENNIK RZĄDOWY 


MIASTA KRAKOWA 
FIEGO OKREGU. 


W Krakowie dnia 13 Lutego 1851 r. 


Ner 1842. [71] 
OBWIESZCZENIE. 
RADA ADMINISTRACYJNA 


Gbregu Krakowskiego. 
Podaje do powszechnej wiadomości, iż w dniu 18 Lutego r. b. 
w Bióraeh Rady Administracyjnćj odbywać się będzie od godziny 12 
w południe licytacya głośna na dostawę mąki macówki dla starozakon- 
nych Obwodu Kazmierskiego na nadchodzące święta Wielkanocne 
w dwóch gatunkach, najpiękniejszej miarek około 2800, mnićj pięknej 
miarek około 9200, od ceny za jednę miarkę pierwszego gatunku Zip. 
2 gr. 4, drugiego zaś Zip. 1 gr. 23 in minus. Warunki do tćj licyta- 
cyi każdego czasu w Biórach Rady Administracyjnćój w godzinach 
kancellaryjnych przejrzanemi być będą mogły. Vadium do licytacyi 
w kwocie Zip. 2000 przeznacza sie. 
Kraków dnia 11 Lutego 1851 r. 
Prezes 
P. MICHAŁOWSKI. 
Za Sekretarza Jlaego 
R. Harren. 


Nro 395, [72] 
Konfurs- Ausichreibung. 

Bei dem diefer k. k. Berg-Salinen und Forft- Direktion unterftes 
henden Salzniederlagsamte zu Podgórze iff die 1 Kontrolors- Stelle, 
mit welcher ein Jahrsgehalt von Sechshundert Gulden, die XI Diäten⸗ 
klaſſe, der Genuß einer freien Wohnung und der Bezug des ſiſtemmä⸗ 
figen Salzdeputats, dann die Verpflichtung zum Erlage einer Dienſt⸗ 
Kaution im Gehaltsbetrage verbunden ift, in Erledigung gekommen. 

Zur Beſetzung dieſer Dienſtſtelle, oder der im Wege der Vorrüͤckung 
ſich etwa erledigenden Dienſtpoſten eines 2 Niederlags-Kontrolors mit 
dem Jahrsgehalte von Fünfhundert Gulden, freier Wohnung, derſelben 
Diäten- Kiafje und der Kautions- Verpflichtung im Gehaltsbetrage, oder 
eines wirklichen oder auch proviſoriſchen Salzſpeditions-Amtsſchreibers 
mit dem Gehalte jährlicher 400 fl. der XII Diaͤten⸗Klaſſe und dem 
ſiſtemmäßigen Salzdeputats-Bezuge, oder endlich eines Salzmagazins⸗ 
Gehilfen mit dem Gehalte jährlicher 300 fl. derſelben Diäten- Staffe 
und dem gleichen Salzdeputats⸗Bezuge, wird der Konkurs bis zum 28 
Februar 1851 eröffnet. 


Diejenigen, welche ſich um eine der bezeichneten Dienſtſtellen be⸗ 
werben wollen, haben ihre eigenhändig geſchriebenen Geſuche längſtens 
bis zu dem angeſezten Tage hierorts einzubringen, und fidh zugleich über 
ihre hiezu erforderlichen Manipulations, und Verrechnungs-Kenntniſſe, 
ferner über Lebens- und Dienftjahre, allfällige Studien, Gejundheits = 
Umſtände, fo wie über die Kenntniß einer ſlaviſchen, vorzugsweiſe der 
polniſchen Sprache mit legalen Zengniſſen auszuweiſen, auch anzugeben, 
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ob und in welchem Grade fie etwa mit einem dieſer Direktion unterſte⸗ 
henden Bedienſteten verwandt oder verſchwägert ſeien. 

Die Bewerber um die Kontrolors-Stelle haben insbeſondere dar- 
zuthun, daß ſie die geforderte Kaution vor der Eidesablegung beizubrin⸗ 
gen vermögend find. 


Von der k. k. Berg-Salinen und Fort- Direktion. 
Wieliezka den 31 Jänner 1851. 


Ner 7729 z :. 1850. 
CESARSKO KROLEWSKI TRYBUNAŁ 


Miasta Krakowa i Jego Okręgu. 
Na skutek podania Magdaleny Czapliny w myśl. art. £2 ust. hip. 


(8691 


ur. 1844 wzywa wszystkich mogacych mieć prawa do spadku po Szy- 
monie Baranku pozostałego, z połowy nicruchomości Ner 22 w Nowej 
Wsi przy Krakowie w Gm. VIII wiejskićj Zwierzyniec położonej skła- 
dającego się, aby się z takowemi vr przeciągu trzech mirsigey do Fry 
busału zgłosi, w przeciwnym bowiem razie spadek ten Józefie-z Ba- 
ranków Rogowskićj i Magdalenie z Baranköw Florczykowej przyzranym 
zostanie. 
Kraków dnia 8 Stycznia 1851 r. 
Nędzia Prezydujący 


(2 r.) J. PAREŃSKI. 
Sekretarz Burzyński. 
Ner 4039. ] [61] 


CESARSKO KROLEWSRI FRYBUNAŁ 
Miasta Krakowa i Jego Okregu. 
W skutek podania Sary, Krongold o przyznanie jéj, jako nabyw- 
€Zyni praw Lazara i Zacharyasza Frānklów, summy Zip. 2052 gr. 213 
na doma pad L. 74 lit. A. w Gm. X Miasta Krakowa hipotecznie u- 
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bezpiecżonćj, w spadku po ich cjeu Józefie Fräuklu pozostałćj, Try- 
bunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, na zasadzie art. 12 ust. 
hip. z r. 1844, wzywa wszystkich mogących mieć prawa da rzecze- 
nego spadku, "ażeby się % takowemi w przeciągu trzech miesięcy do 
Tryburału zgłosili, w przeciwny m bowiem razie, summa wyżćj wspo- 
mniona Sarze Krongold przyznaną zostanie. 

Kraków dnia 28 Listopada 1850. 

Sędzia Prezyduigey 

(3 r.) BRZEZIŃSKI 

Z. Sekretarz Burzyński, 


Ner 52. | 1751 
C. K. SAD POKOJU 
Miasta Krakowa Okregu II. 


Na zasadzie art. 52 o posiadłościach Wäoseian usamowoluionych 
i art. 12 Ustawy hipoteczaćj z roku 1844, wzywa mogących mieć prawo 
do spadku po Mateuszu Dwuraznym włościaninie wsi Grzegérzek z do- 
mu pod Nrem 11 i gruntu składającego się w Gminie II Okreguwej 
wiejskićj znajdujących się, aby 4 prawami swemi do spadku tego, w ter- 
minie trzechmiesięcznym rachując od dnia pierwszego w Dzienniku 
Rządowym umieszczenia zgłosili się, po upłynieniu takowego terminu 
spadek rzeczony przyznanym będzie sukcessorom po Katarzynie z Dwu- 
raźnych igo ślubu Nalepinie, powtórnego Siedlakowćj, jako to: Agneszce 
z Nalepów Pryciakowój żonie Andrzeja Pryciaka, Annie z Nalepów 
Kafinowój żonie Antoniego Kafina, Kasprewi, Franciszce i Józefowi 
Nalepom braciom i siostrze, tudzież Joannie Siodlakownie z powtórnego 
małżeństwa córce Franciszka Siodlaka, oraz Wojciechowi i Michałowi 
Dwuraźnym, nakoniec Joannie z Dwuraźnych Trynezynie żenie Szy- 
mona Trynki. 

Kraków dnia 10 Lutegu 1851 r. 


Ci r.) R. Kowauskt. 
Maciejowski Pisarz. 


